BUFFALO 


| iI デジタルオーディオプレーヤー内蔵 
| IZVS 馴 I FM トランスミッター 

化厂 M 之リ-ズ 

取扱説明書 


A 警告^^ 

♦道路交通法に従ってを全に運転してください。 

. 運転中は絶対に本製品や接続機器を接続-設置.操作しないでく 
ださい。 

-運転中に本製品や接続機器の画面を注視しないでください。 

. 車外の音が聞こえる程度の音量でご利巧ください。 

•エア バック作動や運転操作の娜デとならない様に設置 
してください。 

-ケーカレ類は整理し、車体稼動部などへのはさみ化みがないように 
してください。 

-設置後には必ず各種操作がスムーズに行えることを確認してくださ 
い。 

^^設置が困難な場合、市販の分配 • 延長ソケットをご利巧ください。 

•異常が起きた場合はただちに使用を中止してくださし、。 

-本製品から異臭•煙-異音がした場合は、ただちに使用を中止し、 
ソケットから抜いてください。 

-ケーブルなどに傷が発見された場合は、使用を中止し、ソケットから 
おいてくださし、。 

•定期的に点検をしてください。 

-定期的にケーブルや本製品に傷がないか、点検してください。 

-定期的に本製品とシガーソケットの間にほこりがたまっていない 
か、点検してください。 

•分解や改造、本製品内部の修理をしないでください。 

-本製品内部については、自分で修理-改造-分解を行わないでくだ 
さい。 

-本製品内部にかや異物が混入した場合、ただちに使用を中止し、ソ 
ケットからおいてください。 

※本製品内部の修理は弊社テクニカルサポートセンター、または販売 
店にご相談くださし、。 


A ミ主意 

•エンジン始動中に本機をおき差ししないくださし、。 

エンジン始動中はシガーソケットに電圧がかかっている状態ですの 
で、本製品をおき差しする隙の接触状態によっては規定が上の電圧が 
流れ、故障の原因になる可能性があります。 

•使用中の本製品に長時間触れないでください。 

通電中の本製品に長時間皮膚が接触した状態は、低温やけどの原因 
となる可能性があります。 

•シガーソケットの开列犬が合っているかどうか確認してく 
ださい。 

本製品は、内搔 21.5 〜 22 mm のシガーソケットに対応しております。 
一部の車種ではシガーソケットの形状が異なる場合がありますのでご 
さ■音ぐださい 

差し込みが固すぎると感じた塌合は、無理に差し込まず、市販のシガ 
-ソケット分配/延長ケーカレをご利用くださし、。 

•本製品をカバーなどで覆った状態で使用しないでくだ 
さい。 

座布団やカバーなど、熱がこもる状態での使用は変おや火災の原因と 
なる可能性があります。 


■使用上のご注意 

-本製品は、微弱電波を使用しています。設置環境によってはノイズが 
発生する塌合があります。 

-本製品は12 V 給電の車種専用に設計されています。24 V 給電車種 
では使巧できません。 

-本製品はマイナスアース仕様の車種専用に設計されています。プラ 
スアース仕様の車種では使用できません。 

-—部の車種(エンジン停止後にシガーソケット給電が停止しない車 
衝では、エンジン停止後に本製品および接続機器の電源が OFF に 
ならず、車のバッテリー上がりの原因となります。このような車種では、 
エンジン停止後に必ず本製品をソケットから巧いておいてくださし、。 

-異常に高温になる場所値射曰化の当たるダッシュボード、熱器具 
の近く等)や振動の激しし、場所、湿度の高い場所、異常に低温にな 
る場所、ほこりのをい場所では設置-保管しないでください。 

-シガーソケットに変形-ミちれなどがある塌合は、本製品を使用しな 
いでください。 

-本製品は精密機器ですので、強い衝撃をちえたり、落としたりしない 
でください。 

-長期間使用しない時は本製品をシガーソケットからおいて保管して 
ください。 

-ショートする可能性がありますので、本製品コネクター部分に金属 
類が触れないようにしてください。 

-本製品の外観部分を清掃する時は、か少量の中性洗剤を含ませ 
た布等でないてくださし、。ベンジン-シンナーなどは使用しないで 
ください。 



■巧電機能 

5 D 使用中でも、 USB 電源は供給されているため、 iPod や携帯電話な 
どを USB ポート経由で充電巧能です。 

■周波数のメモリ機能 

FM 周波数を 4 ch まで言己憶することができます。 

■ SD 対応 

• SPI モードをサポートします。 

- SDHC メモリカードに対応します。 

- MMC 、 MiniSD 力ードに対応します。 

- CPRM には対応しません。 

- Min 6 D 、 Mic の SD を使用する場合は、変換アダプタ(弊社製品： 
RDSMAA 、 RMSDASDA ) が必要です。 

- FAT り6または 32) フォーマット 
-最大 32 GB 

■ USB 対応 

- USBFullspeed (12 Mbps ) H 0 ST コントロール磯能を内蔵しています。 
- USB マスストレージクラスに対応しています。 

-外付け HUB には対応しません。 

- FAT り6または 32) フォーマット 
-最大 32 GB 

■メディア自動認識機能 

本製品は、各メディアを自動で認識し、自動再生を行います。 

各メディアは、下記の優制11位に従し、、選択されます。 

AUX (外部入力) > USB>SD 

もし USB とのを同時に挿入したときには、 USB が優先されます。 

また、その状態から、 USB フラッシュを抜くと、自動的に、 SD に保存され 
ている音楽データを再生します。 

■ファイル検索 

- FAT 16、 FAT 32 に対応しています ( NTFS 非対応)。 

- VFAT (ロングファイルネーム)に対応しています。 

-マルチパーティシヨンは1パーティシヨンまで対応しています。 

-再生巧能なフォルダ階層はルートディレクトリを含む8階層までです。 
-再生可能なファイル拡張子は AAC ファイルでは * m 4 a に対応し、 
WMA ファイルでは * asf 、* wma に対応し、 MP 3 ファイルでは 
* mp 3。ファイルあ張子は大文字、小文字は区別しません。 

-フォルダ数、ファイル数それぞれ100フォルダ、10日ファイルまで 
UN に ODEUbyte ) 順でソート再生します。 

-フォルダ名、フ尸イル名は64バイトまで取得巧能です。 

• 1セクタ512 J 024 s 2048.4096 byte に対応しています。 

- 2加 yte のファイルサイズまで対応しています。 


■音楽データお式 

本製品は、が下の音楽データに対応しています。 



MP 3 

WMA 

AAC 

形式 

MPEG 1 

laverS 

WMA version .9 
standard 

MPEG 4 

AAC-LC 

ファイルタイプ 

. mp 3 

. asi ^、. wm 3 

. m 4 a 

サンプルレートが> 

8 k ,16 k ,32 k , 11.025 k , 22.05 k , 44.11<, 12 k ,24 M 8 kHz 

ビット レー ト 

5 〜 320 kbps 1 5 〜 384 kbps | 5 〜 320 kbps 

VBR/CBR 

o 

DRM 

X 


(が iTunes の場合は、 44.1 k と 48 kHz のみです。 


■ AAC ファイルの生成について 

本製品は、 iTunes などによリエンコードされた MPEG 4 AAC - LC に対 
応しています。 

iTunes での AAC ファイルの生成について、下記参照してください。 

くエンコード設定の51認> 

(1) [編集]メニューから、[設定]を選がします。 


ファイル松 B 韦お ■ 表示姐 ] ント □->!«(£) Store (リ註她リヘルプ(出 



(2) [—般]のタブの中の、「インポート設定」をクリックします。 



口）インポート方法が 、 [AAC エンコー ダ]になっていれば、 AAC ファ 
イルが生成されます。 [ MP 3 エンコーダ]が設定されていれば、 
MP 3 ファイルが生成されます。 

iTunes の場合 、 [AAC エンコーダ] が標準で設定されています。 



■ WMA ファイルの生成について 

本製品は、 WinodwsMediaPlayer などから生成される、 WMA ファイル 
に対応しています。 

WindowsMediaPlayer での WMA ファイルの生成について、下記参照 
してください。 

(1) [ツールレニューから、[オプション]を選巧します。 



(2) [録音]タブの中の[録音設定]-[形式]にて、 エンコード ファイル 
お式を選択できます。 

そして、[録音した音楽を格納する場所]にて、指定されてるフオ 
ルダーに、 エン コードデータが保管されます。 



BBE について 

近年 MP 3 などのデジタル圧縮技術により、音を効率よく記録、 
伝送するアプリケーシヨンが増えています。 

この種のデジタルは、効率は良いのですが、高域の位相を正しく 
保てず、また多量の高調波が圧縮時に捨てられてしまいます。再 
生時には、高域のデコードがイを域よりも時間がかかり、高域がさ 
らに遅れてしまいます。これはデジタル圧縮された MP 3 などが 
非圧縮の CD に比べ、曇って聞こえる理由の一つです。 

この曇った音を回復するには、高域の位相を進めてやり、減衰し 
た高域を若干ブーストしてやる必要があります。 

これを解決してくれるのが BBE です。 DVD やデジタル放送など 
の圧縮された音源 ソース も BBE を使う事によってクリアで原音 
に近い音を再現します。 


MachSBass について 

FM トランスミッターの場合、再生音楽を FM に変調するときに、 
低音 ㈱ 200 Hz ) 高音(約12000 Hz ) は、カットされてしまい音質 
が劣化 I ま*^ 

本製品では 、 BBE MachSBass を応用することにより、カットされ 
てしまう、音域をあらかじめ、ブーストして送信することにより、音 
質劣化を防ぎます。 


UUE. 

MachSBass 


《本製品は 、 BBESnound Inc . 
の技術を使用しています。 


<エンコードされたファイルの出力巧> 

エンコードされた、ファイルは、下記で設定されているフォルダーに保 
をされているので、確認してくださし、。 

(1) [編集]メニューから、戲定]を選おします。 

(2) [詳細]のタブの中の 、" [iTunes Music ] フォルダの場所で記載さ 
れている場巧に、エンコードされたファイルが保管されます。 
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に巧 E©- 〕 


〔リゎ卜 ® I 


BBE Snound Inc. について 

BBE Sound Inc . は、米国カリフオルニアにおいて、全世界に 「BBE 
ソニック マキシマイザ ー」 などのプロ用機器の製造 • 販売および、 
G & L ブランドのギタ ー /ベースの製造-販売を行うメーカです。 
BBE の製品は、世界中で、音楽業界や音に関わる多くの人々が 
BBE プロ用機器を毎日の仕事において活巧しています。 

放送局でもラジオやテレビ局では収録から生放掛〔し、たるまで 
BBE サウンド技術が採用されています。 

日本をはじめとして、カナダ、スウェーデン、韓国、などをくの国々 
の国営.民営放送でも BBE は使われています。 

また、 BBE 搭載機器は、米国の数百局ものラジオやテレビ局に 
おいて、まさに必須のアイテムとして高く評価されています。 
詳しくは 、 BBE Sound Inc . のホームぺージをご黃ください。 
http :// www . bbesound . jp / 


け属揃巧いをを巧 d 


が M トランスミッター(本体）1台 



>3.5 mm ステレオミニプラグケーブル （15 cm ) 1 本 



•取扱説明書(本書）1枚 





SD 力ードスロット 


外部入力端子 


入カ ソース 
インジケーター 


k , つ USB ポート 


BBE インジケーター 



《3 秒長押しで次(または前)の 
フォルダへ移動します。 


本体巧蔵の MP 3 プレーヤー機能で使ラ場合 
は D 力ード/ USB フラッシュの音楽データを聴く場合） 


く接続ち法> 


USB フラッシュ 


SD 力ード 


XSD 力ードの差込 
方向にま意してく 
ださい。 


ぶみ 

llinmnnn が 

辜 


入カ ソース 
インジケーター 


PLAY MODE / 
iPod CHARGE 
切り替えスイッチ 


USB フラッシュを接続/ 
する場合は 「PLAY 
MODE 」 にします。 





BUFFALO 

— 

AUX ] [HUT] 

晒 

M1 M2 M3 M4 
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© 

巧 
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く使いかた> 

(1) 音楽データの入った SD 力ードまたは USB フラッシュを本体に挿 
入します。 


胃両方とも挿入した場合は、 USB フラッシュが優先されます。 

メモ 


に）本製品を車のシガーソケットに差し込んでくださし、。 


r ク I 本製品シガープラグにぐらつきのないように、しっかりと差 
し込んでください。 


(3) 車のエンジンを始動します。 

エンジン始動と同時に本体の電源が ON になり、自動的に再生が 
スタート します （[ PLAY ] イン ジケーターが 点滅します)。 

入カソースインジケーターが、に D ] または山 SB ] になつているこ 
とを確認します。 

4) 本体の© @ボタンにて、お住まいの地域で実際に番組が放 
送されていない周波数(任意)に設定します。 


胃設定した周波数を本体に記憶させることができます。 
^ =>裏面「便利な機能」を参照してくださし、。 


(5) 力一才ーデ'イオを FM チ:!ーナーに切り替え、手順4で設定した周 
波数に合わせます。 


r # -放送局との混信など受信状態が思わしくない場合は、 
送信周波数を変更してください。 

• 力ーオーデ'イオの設定は力ーオーデ'イオのマニュアルを 
参照してください。 


に）ボリュームを調節します。 

本体側にはボリューム調節機能はありませんので、カーオーディ 
才側にて任意のボリュームに調節してくださし、。 

(7) 曲の蜜更やランダム再生などができます。 

詳しくは、裏面「便利な機能」を参照してくださし、。 


か部の音楽ち生機器を巧続して巧ラ場合 外部の音楽巧生機器を巧続して使ろ場合 

( iPod などのデジタルオーディオプレーヤーを接続） （携帯電話を巧続） 




<使いかた> 

り）上図のように本製品付属の 3.5 mm ステレオミニプラグケースレ 
で、本体とプレーヤーを接続します。 


胃プレーヤーを巧雲しながらご使用になる場合は、 USB 巧電 
胃ヶーブル(プレーヤーに付属または別売)にて、本製品の 
USB コネクタとプレーヤーの巧電用コネクタを接続します。 
【弊社裝 iPod 用 USB 巧電ヶーブル】 

〔1ド0020/202。3、 BBTCIP 07 
の Pod Shuffle 第2世巧の充電には対応していません。 


(2) 本製品を車のシガーソケットに差し込んでくださし、。 


[ f \ 本製品シガープラグにぐらつ寺のないよラに、しっかりと差 
し込んでください。 


(3) 車のエンジンを始動します。 

入カソースインジケーターが、 [ AUX ] になっていることを確認し 
ます。 

(4) 本体の©©ボタンにて、お住まいの地域で実際に番組が放 
送されていない周波数(任意)に設定します。 


胃設定した周波数を本体に記憶させることがて 
肖う裏面「便利な機能」を参照してくださし、。 


(5) 力ーオーデ'イオを FM チューナーに切り替え、手順4で設定した周 
波数に合わせます。 


[,• 放送局との混信など受信状態が思わしくない場合は、 
送信周波数を変更してください。 

-力ーオーデイオの設定は力ーオーデ’イオのマニュアルを 
参照してください。 


(6) ボリュームを調節します。 

本体側にはボリューム調節機能はありませんので、プレーヤーま 
たはカーオーディオ側にて任意のボリュームに調節してください。 

(7) 曲の変更やランダム再生などができます。 

詳しくは、裏面「便利な機能」を参照してくださし、。 


く 使いかた> 

(1) 上図のように携帯電話用オーディオケーブル(携帯電話に付属 
または別売)で、本体と携帯電話を接続します。 


胃携帯電話を充電しながらご使用になる場合は、 USB 充電 
胃ケーブル(携帯電話に付属または別売)にて、本製品の 
USB コネクタと携帯電話の巧電用コネクタを接続します。 
【興社製携帯電話用 USB 充電ケーブル】 

AKJ 109 、AU び 01 A /02 D /03 W 


(2) 本製品を車のシガーソケットに差し込んでください。 


r /| 本製品シガープラグにぐらつきのないように、しっかりと差 
し込んでください。 


口）車のエンジンを始動します。 

入カソースインジケーターが、 [ AUX ] になつていることを確 if 、 し 
ます。 


(4) 


本体のだ；ボタンにて、お住まいの地域で実隙に番組が放 
送されていない周波数(任意)に設定します。 


圓 

メモ 


設定した周波数を本体に記憶させることができます。 
う「便利な機能」を参おしてください。 


(5) 力ーオーデイオを FM チューナーに切り替え、手順4で設定した周 
波数に合わせます。 


r , • 放送局との混信など受信状態が思わしくない場合は、 
送信周波数を変更してください。 

-カーオーディオの設定はカーオーディオのマニュアルを 
参照してください。 


(6) ボリュームを調節します。 

本体側にはボリューム調節機能はありませんので、携帯電話ま 
たは力ーオーディオ側にて任意のボリュームに調節してください。 

(7) 曲の変更やランダム再生などができます。 

詳しくは、裏面「便利な機能」を参照してくださし、。 


巧生する曲やフォルダーを変まする 

■ SD 力ード / USB フラッシュの音楽データを再生している場合 

-今聴いている曲のこ欠の曲に変更したい 
=> © (次の曲へ)ボタンを押します。 

^^音楽再生中にとリ （ PLAY / ST 0 P ) ボタンを押し、（^(次の曲 
へ)ボタンを押すと、次の曲に移動して再生します。 

-今聴いている曲の前の曲に変更したい 
ぅ@ (前の曲へ)ボタンを2回 (0.5 秒 ■!< 乂内)押します。 

XI 回押すと、今聴いている曲の先頭に房ります。 

-今聴いているフォルダーを変更したい 
づ©、または （ M ) ボタンを3砂長押します。今聴いている曲が入つ 
ているフォルダーの次(または前)のフオルダーに移動します。 


冒アーテイストやアル/ くムをフオルダー単位で管理すると再 
胃生する曲を選択するときに便利です。 

また、再生される曲の順斯ま、ルートフオルダーから、フオ 
ルダーるおよびファイル名の順です。 


例）【ルートフオルダー】 


— aaa.mpS 
— bbb.mpS 



c01-01.mp3 

c01-02.mp3 

c01-03.mp3 

c02-01.wma 

c02-02.wma 

c02-03.wma 

d01-01.mp3 

d01-02.mp3 

d01-03.mp3 

d02-01.wma 

d02-02.wma 

d02-03.wma 


上記の場合、まず[ルートフォルダー]の aaa . mp 3 
から再生され、女に[し a け ist ] の [ album -1] に収録 
されている曲一 [ album -2] の曲と再生してから、 
[ d - artist ] の [ album -3] の順に再生されます。 
フォルダーの変動慣は、©ボタンの長押しで 
[ルートフオルダー] 一 [ album -1] 一 [ album -2] 
[ album -3] 一 [ album -4] の順で変更されます。 


■外部の音楽再生機器を接続している場合 

デジタルオーディオプレーヤーや携帯電話などを接続してご使用の場 
合は、接続している機器側で聴きたい曲の選曲を行ってください。 


nri 詳しし、操イ乍方法は、接続されている機器のマニュアルをご参照く 
ださい。 


設定した周波巧を記憶させる 

「接続ちまと使い方」の手順4にて設定した周波数を本体に記憶させる 
ことができます慮大4つ)。 


胃複数の車でご使用になる場合など、異なる受信状態に応じて 
^最適な周波数を本体に記憶させておくと、すぐに呼び出すこと 
ゾモができて便利です。 


(1) 本体の©©ボタンにて、お住まいの地域で実隙に番組が放 
送されていない周波数(任意)に設定します。 

(2) がけボタンを同時に3秒]■乂上長押しします。 

间 [ M 1] インジケーターが点滅します。 

(4) けけボタンにて記憶させたいメモリー番号 （[ M 1] 〜 [ M 4]) 
を選択します(インジケーターが点激。 

巧）のけボタンを同時に押して、目的のメモリー番号が点灯した 
ら記憶設定完了です。 

(6) のまたは©ボタンを押すことで、 [ M 1] 〜 [ M 4] に設定した周 
波数を呼び出すことができます。 


ランダム再生をする 

(SD 力ード/ USB フラッシュの音楽データを聴く場合) 

(§) ボタンを押すと、 SD 力ードや USB フラッシュに保をされている音 
楽ファイルをランダム再生をします。 


圓 

メモ 


ランダム再生中は、 [ RANDOM ] インジケーターが点なしま 
す。 

ランダム再生は、再生曲の終了後、+8曲〜一8曲の中から 
ランダムに選曲し、岳生を開始します。 

ランダム再生は、本体の電源を OFF にしても保持されてい 
ますので、次回電源を ON にした場合もランダム再生モード 
となります。 


4. FM トランスミッタのオーディオ周波数特性 

一通常、 CD などの音源周波数は 20 Hz くらいから20,000 Hz くらい 
までが再生され、人間の可聴範囲ですが、 FM 電波に蜜換する 
ときに、2日日 Hz 〜12,000 Hz くらいまでに制限されてしまいます。 
この時に、 200 Hz や1 2,000 Hz 近巧の音が大きいと、音が歪んで 
しまい、ノイズになる場合があります。 

また、外部再生機器などから入力される音量が大きすぎても同 
じよラなことが起こります。 

5. アンテナの位置 

一 本製品は、電波まで定められている微弱無線局規定に納まる 
範囲のパワーです。 

電波到達距離は約 3 m ですが J m が上離れていると、ノイズが 
混入することがあります。特に、車の後ちに FM アンテナの有る 
車種についてはミ主意が必要です。 


レジューム機能 

は D 力ード/ USB フラッシュの音楽データを聴く場合） 

音楽を再生中に車のエンジンを OFF にして、再度車のエンジンを ON に 
した場合、車のエンジンを OFF にしたときに聴いていた曲の最初から 
再生します。 



•カーオーディオから音楽が再生されない 

一本製品に SD 力ードまたは US ロラッシュが正しく挿入されている 
かご確認くださし、。 

一本製品と外部音楽再生機器(デジタルオーディオプレーヤー/携帯 
電話など)の接続、本製品とシガーソケットの接続をご確認くださ 
い。 

一本製品にて設定した周波数と、カーオーディオの FM チューナーの 
周波数が一致しているかご確認くださし、。 

•音量が小さい•音質を調整したい 

一音量•音質は、カーオーディオ側または外部音楽再生磯器側にて 
調整してください。 

•再生時の音質が悪い 

音質が悪い、またはノイズが気になる場合には、下記事項をチェック 
してくださし、。 

1 . 外部再生機器の音量を上げ過ぎている 

一外部再生機器側の音量を上げ過ぎると、ノイズが混入しやすく 
なります。これは、 FM 電波自体がダイナミックスレンジの幅が 
せまいためで、その上限を振り切ってしまっていると考えられ 
ます。 

対策としては、外部再生機器の音量を半分が下に下げ、力一才 
ーデ'ィオ側で音量調奮することです。普段別の音源を聴くとき 
よりも、だいぶ音量を上げることになります。 

2. 選巧してし巧周波数または近くに、別の放送が入っている 

一演奏を停止したが態のときに、かしでも FM 放送が聞こえるの 
であれば、一度調璧してちょうど良い周波数を選べば問題あり 
ません(車が停止している場合)。 

しかし、首都圏を走ると、大きな放送局からコミュニティ FM ま 
で入り乱れていますので、走っているうちに、さっきまで何の放 
送も入っていなかったはずが、場所が変わると放送が重なって 
しまう=ノイズが入ることになってしまいます。 

対策は、とにかくノイズが多くなってきたら FM チューナーおよ 
び FM トランスミッターの周波数の微調整してくださし、。 

3. 再生機器側の問題 ( iPod を接続してご使巧の場合） 

ーノイズ•歪みの原因は iPod の音声出カアンプが D 級アンプのた 
めであることが考えられます。 

D 級アンプでは必ず, L (インダクタ）と C (コンデンサ)のフィルタ 
で出力波おを作ってあげる必要があります。 iPod の出力信号に、 
フィルタを追加することはできません。 

この問題でノイズが気になる方は、 iPod での再生を辞め、 SD 力 
—ドや USB フラッシュでの再生に変更してくださし、。 




製品構成 

本体、 3.5 mm ステレオミニプラグケーカレ、 

取扳説明書 

使用可能メディア 

SD / SDHC / USB フラッシュ/ iPod シリーズ 
その他ステレオミニ出力を持つオーディオ機器 

再生可能ファイル形式 

MP 3/ WMA/AAC 

インターフエース 

SD / USB / ステレオミニプラグ 

送信周波数 

76.0 MHz 〜卵 .OMHz (0.1 MHz ステップ） 

入力電圧 

12 V 口 4 V 車には対応していません） 

出力電圧/電流 

5 V 650 mA ( USB コネタクより） 

動作環境 

動作温度5〜40て 

動作湿度2日〜80〇/〇縮露なきこと） 

ヶーブル長 

6日 cm 

外形寸ま 

本体部分: D 100 XW 39 XH 20( mm ) 

シガーソケット部分: D 69 X W %.5 X H 26.5( mm ) 
懊起物、ケーカレ含まず） 

重量 

約 80 g (本体のみ） 


お問い合わせ 


お問い合わせについては、が下の順にてご巧認いただきますようお願いいたしまず。 

マニュアル饰刷物、添付 CD 等)をご確認くださし、。 


靡社ホームページにて 最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン 
ロードを ご確認ください。 


—ムぺージ 


http://buftalo-kokuyo.jp/support/ ^ 

上記で改善しない場合は、 テクニカルサポートセンターへ 

お問い合わせください。 


Web でのお問い合わせ巧 


http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ 


FAX でのお Fp 3 い合わせホ 


050 - 5805 - 9384 


電話でのお問い合わせ巧 


※電話番号はお掛け間違いのないようにごま意ください。 


050 - 3163-3177 


月〜±(日•祭日、年末年始除く） 
9:30 〜 12:00/13:00 〜 18:00 


※〇 50 から始まる IP 電話を利用しています。 



修理品の発送巧 ( A ) 

く送付先> 

干 470-1 121愛知県豊明市西川町島原 1-1 
バッファ ローコクヨサプライ修理センター宛 


保証契約約款 


Iた醉社製品に二 
則こ同意頂けない 


が、この約款に規定されたを項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合肤ご 
睛入の製品を使用することなく眼売店または醉句:にごあが下さい。なお、この約款によんお客端のを律上の 
巧利が制限されるものではありません。 

第1を(定養） 


この約款において、「 
3 月舍をいし’ 


こ製品が故障した場合に牌社が修巧を; 
.い使用ち法にちづいて製品を作動さ- 


1子ラことを約した 


せた場合であつ 


正書」とは、保証期間に製品 
重要な証明舍をいいます。 

2この約款において、「巧廚とは、お客巧が正しし、イ 
ても、製品が正常に機能しないが態をいいます。 

3この^におして、喃衡^とも製品が巧障した場合、麵嚇廣巧巧当該0!；^^^(^1^をいし、まず。 

4この約款において、「無償保 lEj とは、この約款に規定されたを件により、弊社がお客様に対しか償修 
理をお約束することをいいます。 

5この約款において、「ち償修理 J とは、製品が巧障した場合であって、お償保亞が適用されないとき、 
お客様から責用を頂敦して巧なが巧う当該巧齒固巧の修理をいいます。 

6この約款において、「製品」とは、辟社が販売に爆してお包されたもののうち、本体部分をいし、、せ属 
品および添付品などは含まれません。 

第2条撫償保証） 

1製品が巧障した場合、おぎ様は、保証書に記載された保証期間巧に弊社に対し修理を巧頼すること 
により、無償保証の適用をきけることができます。但し、巧の各号に掲げる場合は、保証期間内であっ 
てもな憤保証の適用を受けることができません。 

2修理をご依頼される際に、保な書をご提示頂けない場合。 

3ご提示頂いた保お書が、製品をおよび製品シリアル No 等の重夏ま項がホ記入または修正されてい 
ること等により、偽造された疑いのある場合、または製品にき示されるシりアル No 等の重要ま巧 
消去、刖除もしくは改ざんされている場合。 

S 売店様が保証害にごお入日のお巧をされていない場合、またはお客巧のご購入曰を確認できる書 
目(レシートなど)が添付されていない場合。 

を'お客様に 


/円 E、 刖I巧:、で J レ' 

4お売店様が保証： 

類(レシートなど 

5お客樣が製品をお買い上げ頂いた歡お客様による運送または移動に陪し、落下または種 
因して巧跨または破損した場合。 

6お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、巧社が指定するものな外の機器と 
の接病によリ故障または破損した場合。 

7义欺地雇、落雷、面水害、その他天を地を、または、異常電圧などのか部的要因により、が障または 
お損した場合。 

8消耗部品が自巧摩耗または自然劣化し消耗部品を巧り換える場合。 

9前を号に掲げる場合のほか、巧障の原因が、お客巧の使用方法にあると認められる場合。 



第3を (1 


I 悔巧のご—巧穎時には製品を弊おテクニカルサポートセンターにごを巧くださし、。テクニカルサポートセンターについ 
ては各製品添付のマニュアル(電子マニュア j レを含みます)または/《ッケージをご確認くださし、。尚、送料はを付元負 
.ザこだきます。また、ご送付時にはを配便など送が捏^销るちまでごを付ください。郵送は固くおがり致 


担とさせていた 
します。 

修掛ホ、製品の分辑または部品の巧巧もしくは補修により行し、ます。但し万一、修理が困難な場合 
たは修理費巧が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ]•乂上の性能を有 
る他の製品と交換するきにより対応させて頂〈きがあります。 

3ハードディスク等のデータ記憶装 g またはメディアの修理に際しましては、値理の内容により、ディス 
クもし <は製品を交換する場合またはディスクもし <はメディアをフォーマットする場合などがござい 
ますが、修理の際、脾社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、おなは 
当該データの巧損、消失などにつき、一切の責をを負いません。 

4巧償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄化分させて頂きます。 

5ち借修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、薛れにて適宜廃棄処分させて頂き 
ますが、修理をご依頼された原にお客様からおがらせ頂けれ肤旧部品等を返品いたします。但し、 
部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 

賣ま項） 


第4を娩責享 


ザあつた場合を除き、巧務不ち 
行または不法行為にちづく損害賠償責任肤当該製品の購入代金を限度と致しまず。 


お客様がご購. 
行または不法: 
!も'誦た循入; 


購入された製品について、巧なに故意または重大な過失がま 


入された數品につし、て、隠れた m 6 银った場合(もこのが款の規をにかかわらず;議にて当!^を 
修補しまた t 繼のなし觀° 口 または同等品に交觸しますか当!«に基づく損害賠潰の貴こ任じません。 

3野なにおける保証は、お客様がご睛入された製品の機能に関するものであリ、ハードディスク等のデータ 
記憶禁»について、記憶されたデータの'消失または®損について保証するものではあリません。 

第5条(有効範困） 

この約款は、日本国内においてのみ有巧です。また巧外でのご使用につきましては、巧社はいかなる保 
泣电いたしません。 


•製品の仕様、デザイン、および本書の巧容については、改良のため予告なしに変更 
される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

- BUFFALOTM は、株式会社メル コ ホールデイングスの商標です。本書に記載されてい 
る他社製品をは、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 ™、®、 ©などの 
マークは記載していません。 

-この製品は BBE Sound,Inc. からの実施権に基づき製造されています。 

-この製品は米国 BBE Sound, Inc. の巧有する特許 USP 5510752 及び 5736897 を使 
用しています。 BBE と BBE のシンボルは、 BBE Sound, Inc の登録商標です。 

株式会社バッファローコクヨサプライ 第2版発行2011/1/7 

BSFM 21 シリーズ取扱説明書 KM 00-0080-02 












































































































































































































































































































































































































































































































